WikipediA 

Wikang Ava Guarani 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Chiripa ay isang wikang sinasalita sa Paraguay. 


Mga sanggunian 


://www.ethnologue.com/18/languag 



at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Sinasalitang 

ehiripa 

Ava 

Paraguay, Brazil, 

katutubo sa 

Argentina 

Mga katutubong 

16,000 (1995-2007)111 

tagapagsalita 

Pamilyang wika 

Tupian 

- Tupi-Guarani 

- Guarani (1) 

■ Guaram 

■ ehiripa 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

nhd 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Paraguay ay isang usbong. Makatutulong ka sa 

Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Ava_Guarani&action=edit) 
nito. 



Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Ava_Guarani&oldid=1702901" 


Huling pagbabago: 20:14, 6 Hunyo 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





















